RANCISZE LIL 


b. Dyrektor c. k. szkoły fachowej w Zakopanem, 


Z 


urodzony w r. 1845, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł dnia 22-go Stycznia 1899 r. w Krakowie. 


Pozostała żona i córka zapraszają Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
obrzęd pogrzebowy, który po odbytem Nabożeństwie żałobnem odbędzie się w Zakopanem 
dnia 25-go Stycznia 1899 r. o godzinie 9-tej rano z kościoła parafialnego wprost na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


W drukarni Aleksandra Słomskiego w Krakowie. 
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